Aluminium-Kabelführung (4 Stück) 


Halterung für Bowdenzüge, selbstklebend 
Passend für: 4,5 - 6,0 mm ® 


# 320 084 01 silber 
#320 085 01 schwarz 
VE = 10/100 Stück 


[0 


Kabelführung „Flexi 
mit Power Control 


Nirosta 
Durchmesser: 5,1 mm 


# 292 181 00 / # 292 181 01 


VE 00 = 50/1000 Stück 
VE 01 = 10/200 Stück 


Kabelführung „Flexi” 


Nirosta 
Durchmesser: 5,1 mm 


# 292 180 00 / # 292 180 01 


VE 00 = 50/1000 Stück 
VE 01 = 10/200 Stück 


Kabelführung - 90° vorne 


Nirosta 
Durchmesser: 5,1 mm 


# 292 178 00 / # 292 178 01 


VE 00 = 50/1000 Stück 
VE 01 = 10/200 Stück 


Kabelführung - 135° hinten 


Nirosta 
Durchmesser: 5,1 mm 


# 292 179 00 / # 292 179 01 


VE 00 = 50/1000 Stück 
VE 01 = 10/200 Stück 
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Bremsenzubehör brake parts 


Aluminium Cable Guide (4 pieces) 


Clip for bowden cables, self-adhesive 
Suitable for: 4.5 - 6.0 mm ® 


#320 08401 silver 
#320.085 01 black 
Unit = 10/100 pieces 


Flexible Guiding Pipe „Flexi“ 
with Power Contro 


stainless steel 
Diameter: 5.1mm 


# 292 181 00 / # 292 181 01 
Unit 00 = 50/1000 pieces 
Unit 01 = 10/200 pieces 


Bent Tube „Flexi“ 


stainless steel 
Diameter: 5.1 mm 


# 292 180 00 / # 292 180 01 
Unit 00 = 50/1000 pieces 
Unit 01 = 10/200 pieces 


Cable Guide - 90° front 


stainless steel 
Diameter: 5.1 mm 


# 292 178 00 / # 292 178 01 
Unit 00 = 50/1000 pieces 
Unit 01 = 10/200 pieces 


Cable Guide - 135° rear 


stainless steel 
Diameter: 5.1mm 


# 292 179 00 / # 292 179 01 
Unit 00 = 50/1000 pieces 
Unit 01 = 10/200 pieces 
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